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2. IDENTIFICAÇÃO DA HISTÓRIA 


Dois vídeos mostram o que parecem seres gigantes de 3 metros de altura no topo de 
um morro na Ilha do Mel. A reprodução fica por conta de múltiplas postagens no Twitter 


(https: //twitter.com/mspbra/status/1743668834517594421). 


Figura 1: reprodução da história. 
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MSP-Movimento Sem Picanha & 
emspbra 


D Gente, o que são “Seres estranhos” que estão sendo avistados por 
frequentadores da Ilha do Mel? Segundo relatos, eles tinham mais de 3 
metros de altura e estavam em um morro de difícil acesso na ilha 


O tema já foi abordado em um vídeo (agora não listado) disponível em 


https: //www.youtube.com/watch?v=27LUCZP 7BY. Há três tipos de novos vídeos sobre 


um mesmo tema: 


= Complemento, quando surge uma nova evidência que enriquece o que sabemos 


do tema, mas não altera a conclusão principal. Nesse caso, o vídeo antigo 


continua público. 


= Recdição, quando surge um novo método de chegar na conclusão principal, sem 


alterá-la. Nesse caso, o vídeo antigo fica não listado. 


= Retração, quando surge uma nova evidência que prova que a conclusão principal 


está errada. Nesse caso, o vídeo antigo fica não listado. 


Esse vídeo é uma reedição, não um complemento ou uma retração. Nesse vídeo, 


esclareceremos tópicos como: 


= Em que morro o gigante está; 

= A altura do morro; 

= (O acesso ao morro; 

= Como uma pessoa normal no topo do morro se parece; 
= O andar do gigante; 

= À velocidade do gigante; 

= A cor do gigante; 

= O comprimento dos braços do gigante; 


= Quem se identificou como o gigante; 


3. QUEM GRAVOU O VÍDEO E O QUE ESSAS PESSOAS DISSERAM? 


O vídeo foi gravado por Sara Dalete (https://www.instagram.com /saradalete/), cuja 


conta no Instagram é privada no momento, em 30 de dezembro de 2023. 


Figura 2: publicação de Sara. 
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Outras pessoas a acompanharam, e concederam uma entrevista em 


https://www.youtube.com/watch?v=yBbxP4F34WM. Em resumo, os entrevistados 


afirmam que pensaram se tratar de uma estátua ou farol, até que o objeto começou a se 
mexer. Além disso, o ser observado parecia esguio, com uma vestimenta apertada, com 


braços longos que passavam do joelho. 


Dada distância e o tamanho do morro, os seres precisariam possuir 5 metros de 
altura. Uma das testemunhas afirma ter servido na Marinha, praticado tiro ao alvo e “ter uma 


visão acurada”. 


4. COMO LOCALIZAR O PONTO EM QUE A FILMAGEM FOI 


FEITA? 


Em seu Instagram 


(https: //wwnw.instagram.com/stories/highlights/18048285295562391/), Erick revelou 


algumas informações sobre a localização em que o vídeo foi filmado. Segundo ele, a 
filmagem foi feita entre a Gruta das Encantadas e o Morro do Sabão, que fica ao sul 


da Praia do Miguel. 


Figura 3: localização da filmagem. 


+ “Gigante/ET” 
Q Ver tradução 


Em outro story, já apagado (https://imgur.com/a/8vcMjiZ), ele afirma que a casa 


amarela é um posto do Corpo de Bmbeiros. O posto do corpo de bombeiros é 


facilmente localizável (https: //www.google.com/maps /(0)-25.5722323,- 
48.3112406,591m/data=!3m1!1e3?hl=pt-BR&entryv=ttu ê 
https://www.google.com/maps/@-25.5715365,- 


48.3080302,2a,16.1y,20h,89.52t/data=!3m7!1e1!3m5!1shaHnJhiPNjPervTO9S- 


gew!2e0!6shttps:Yo2FY2Fstreetviewpixels- 
pa.googleapis.com/2F'v1%2FthumbnailYo3Fpanoid/3DhaHnJhiPN;PervTO9S- 


gewY26cb clientYo3Dmaps sv.tactile.gpsY026wY3D203%026hY%3D100%26yawY3D 100.94 
846%26piteho3D0V26thumbfov/3D10017113312!816656?hl=pt-BR&entry=ttu). 


Figura 4: posto do Corpo de Bombeiros. 


—— 
Parque Estadual da Ilha do Mel 
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A imagem mostrada acima é de 2013, mas uma imagem de satélite recente mostra que 


a vegetação avançou muito desde então. Isso nos permite colocar a posição em que os 
cinegrafistas estavam como a região marcada em roxo, sendo que o gigante estava no morro 


marcado com 4. 


Figura 5: localização do cinegrafista e do gigante. 
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Essa região possui o Posto do Corpo de Bombeiros, situado na Praia da Bola, um 


morro, chamado de A, uma praia, chamada de Praia da Gruta, e outro morro, chamado de B. 


Figura 6: morros na região. 
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Resta sabermos em que morro o gigante estava. Muitos sugeriram comparar a 
vegetação ou a sua cor, mas a vegetação muda em forma e em cor dependendo da 
época do ano. A forma ideal de realizar a comparação é por meio da formação rochosa. 


Nos vídeos postados, podemos fazer uma colagem do morro em que o gigante estava. 


Figura 7: colagem do morro em que o gigante estava. 


Agora, no StreetView (https://www.google.com/maps /()-25.5722,- 
48.3089977,2a,40.6y,235.2h,98.71t/data=!3m6!1e1!3m4!1sbVCZ2yvkj- 
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=ttu), podemos verificar como alguém, 


situado na Praia da Bola, observaria ambos os morros. 


Figura 8: observação de ambos os morros. 


A partir disso, na imagem acima, podemos localizar elementos correspondentes que 
indicam que o gigante estava sobre o morro A, e não sobre o morro B. Os elementos 


são (1) o topo da rocha, (2) a fissura no paredão e (3) a outra fissura no paredão. 


Figura 9: elementos de comparação. 
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Além disso, o segundo vídeo nos mostra, justamente, o telhado corpo de 
bombeiros. Um usuário afirmou que o telhado é na verdade de um bar local, mas se 


recusou a exibir imagens do bar e, além disso, essa informação foi confirmada pelo 


próprio Erick. 


Figura 10: telhado do corpo de bombeiros. 


Dessa forma, é sabido e provado que os gigantes estavam no morro A. Se você 


quer alegar que não, então cabe a você apresentar uma comparação, lado a lado, com o 


morro correto. 
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5. QUE TAMANHO TEM O MORRO A? 


Em seu Instagram 


(https: //www.instagram.com/stories/ highlights /18048285295562391/), Erick afirma que o 


morro A tem 68 metros. Porém, somos perfeitamente capazes de descobrir como essa 


informação surgiu. 


Figura 11: postagem de Erick. 


sa “Gigante/ET" 5d 


Gun @ Vertradução 


Vamos a parte legal: o morro da gruta 
Encantadas (sim, é um morro! Brasil não 
tem montanha. Essa aula de geografia eu 
não faltei) tem 68 metros de altura. Estimei 
com base no meu "achometro” q aquela 
linha de baixo seria nivel d mar... Mas 


Responder a erickclopes... 


O Google afirma que o morro A chama-se Morro das Encantadas, e não dá nenhum 
nome para o morro B (https:/ /www.google.com/maps/@-25.5732641,- 


48.3123382,591m/data=!2m1!1e3?hl=pt-BR&entry=ttu). 
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Figura 12: imagem do Google. 
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Gruta das Encantadas ARM 


Gruta no parque estadual Malha 


Erick, então, usou o próprio Google para pesquisar a altura do Morro das 
Encantadas, e descobriu um valor de 68 metros 
(http: //wwww.ilhadomelonline.com.br/geografia.htm*:—:text=0%20morroY20doY%20Farol 
Y20deY%20ConchasY20medeY2050m%2C%20€e%200,MorroY20doY20MeioY20com%20 
94m,). 


Porém, o site que Erick utilizou afirma que o morro onde encontram as grutas mede 
68 metros. Não há gruta nenhuma no morro A, mas há uma gruta no morro B. Logo, a 


altura de 68 metros corresponde à altura do morro B, não do morto A. 


Figura 13: trecho da pesquisa. 


Para achar a altura do morro A, temos duas opções. A primeira envolve consultar 


mapas topográficos. Um deles, presente em https://pt-br.topographic-map.com/map- 


13gtp/Ilha-do-Mel/?center=-25.57268%2C-48.31068z00m=16, revela uma altitude de 10 


metros para o morro À, e 59 metros para o morro B. 
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Figura 14: altitude segundo um mapa topográfico. 
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Outro mapa (https://mapcarta.com/pt/35685258) não traz a altitude explicitamente, 
mas usa curvas de nível. Cada curva possui 10 metros, indicando que o morro A possui 


entre 10 e 20 metros. 


Figura 15: outro mapa topográfico. 
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O Google Earth também possui dados topográficos. A altitude máxima indicada 


nesse mapa é de 9 metros. 


Figura 16: mapa segundo o Google Earth. 


a GO 
Morro das Encanta 


DE Data:das imagen 0: 259 ) 8º O" elev. =9m altitude .do ponto de 1 


Outra forma é por meio de semelhança de triângulos. Para isso, consideramos a 


imagem presente em https: //www.google.com/ maps /(0)-25.5715365,- 
48.3080302,24,54.3v,239.48h,93.02t/data=!3m7!1e1!3m5!lshaHn][hiPN4PervTOOS- 


gew!2e0!6shttps:Vo2FY2Fstreetviewpixels- 


pa.googleapis.comY2F'v1%2FthumbnailYo3Fpanoidy3DhaHnJhiPN;PervTO9S- 
gewY26cb client/o3Dmaps sv.tactile.gpsY026w%3D203%26h%3D100%26yaw/3D312.04 


38Y26pitchyo3D0%26thumbfov%3D100!7113312!8/6656?hl=pt-BR&entry=ttu. Essa 


imagem foi feita a 313 metros do morro 4, e 708 metros do morro B. 
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Figura 17: distância. 
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Conforme você pode ver abaixo, é preciso o morro A mais 7 do morro À para cobrir 


totalmente o morro B. 


Figura 18: cálculo geométrico. 


Isso nos produz a seguinte geometria: 
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Figura 19: geometria produzida. 


394 310 


Por semelhança de triângulos, temos: 


y _ 125x 


704 310 


Assim, se assumirmos y = 59, chegamos em x = 20 m. Dessa forma, concluímos 
que a montanha em questão tem entre 10 e 20 metros. 10 é um valor mínimo pelas 
curvas de nível, e 20 é o valor estipulado pelo cálculo de geometria de triângulos e 


também máximo pelas curvas de nível. 


Um usuário alegou que os mapas só indicam a altitude média. Isso é falso, pois os 
mapas associam um valor de altitude para cada ponto. Outro afirmou que essa análise 
despreza o efeito das marés, mas uma tábua de marés da Ilha do Mel 


(https://pt.windfinder.com/forecast/morro do sabao ilha do mel) mostra que esse valor 


não passa de uma diferença de 2 metros. 


Figura 20: variações da maré. 


Tipo de maré O A ZA Y Ny A JR Y Ny A JR EU Ny A TR E At 
Tempo O 03:47 08:56 15:44 20:43 04:28 09:00 16:25 21:11 
Altura da maré (m) 0.5 do 12 0.6 07 14 0.8 0.1 0.4 16 13 0.6 0.8 1.4 1.1 0.2 


Outros usuários dizem que “o morro não parece ter 10 metros”. “Parecer ter 10 


metros” é um critério subjetivo, obtido a partir da própria visão humana, que está sujeita à 
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inúmeros truques de perspectiva e ilusões de óptica. Uma investigação séria não pode 
favorecer uma medida feita com o “olhômetro” a frente de três mapas distintos e um 


cálculo geométrico. 


Admitimos que assumir 10 metros como um valor definitivo para a altura do morro 
A parece inadequado, sendo um valor entre 10 e 20 metros mais apropriado. Esse valor é, 


ainda, bem inferior ao que certos usuários afirmaram. 


Figura 21: estimativa de 68 metros. 
dp (Djocimarandradeandrade6905 e há 1 dia 
Amigo você ou qualquer um que estiver lendo esse comentário, é só pesquisar no Google qual a altitude do 


morro das encantadas ilha do meu , que todos os sites que falam desse local estão dizendo que o morro das 
encantadas tem 68 metros de altitude ! Nada ver com esse morrinho de 10 metros. (Dfabricadenoobs 


Figura 22: estimativa de 50 metros. 


(DMicroblastGames > há 3 dias 
nos 5:55 ele fala apenas 10 metros mas são 50, pelo menos onde ele coloca o mouse... (mfabricadenoobs 


Figura 23: estimativa de 60 metros. 


(Ddanykim5674 + há 4 dias 
Não fale bobagem , minha família mora lá ‚esse morro tem um desnível de 60 metros e difícil acesso 


RESPONDER 1 resposta 1 


Figura 24: estimativa de 30 metros. 


(Dmanual.dos.premios * há 4 dias 
Boa noite 


Vou para a ilha do mel mais seus cálculos tá erado o morro tem mais de 30 metros embaixo dele tem uma gruta a gruta 
sim tem 10 metros confere em fotos de pessoas au lado da gruta ou do morro 


Figura 25: estimativa de 48 metros. 


@Ggmovies1 * há 5 dias 
po mas o morro nao parece ter 10metros nao, eu nao fui atras pra ver, mas no instagram do pessoal que gravou falaram 
que o morro tem 48m 


RESPONDER 1 resposta 
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De qualquer forma, tudo que concluímos sobre o morro é que ele não é tão grande 


assim, e uma pessoa comum poderia estar no topo dele. Em uma vista de drone 


(https://www.youtube.com/watch?v=1mTLCINVJuE&t=90s), vemos ambos os morros. 


Figura 26: morro A (na esquerda) e morro B (na direita). 
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6. O MORRO É DE DIFÍCIL ACESSO? 


As testemunhas não disseram que o morro é de difícil acesso, mas pessoas no Twitter 


o fizeram (https: //twitter.com/search?q=dif/0C3%ADcil/o20acesso&ste=typed query). 


Figura 27: pessoa no Twitter. 


A @curitibamilgraus @marlonramos2707 - 5 de jan 
E “Seres estranhos” são avistados por frequentadores da Ilha do Mel e 
gera curiosidade. Segundo relatos dos seguidores, eles tinham mais de 3 
metros de altura e estavam em um morro de difícil acesso na ilha 


Porém, o morro em questão é acessível por duas trilhas distintas, e há múltiplos 


panoramas publicados em seu topo. 


Figura 28: acesso ao morro. 


Figura 29: panoramas no topo do morro. 


r 
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Além disso, imagens do StreetView mostram que turistas são capazes de acessar 


o topo do morro de chinelo. 


Figura 30: pessoas no topo do morro. 


Figura 31: pessoa no topo do morro. 
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7. COMO UMA PESSOA SE PARECE NO TOPO DO MORRO? 


Felizmente, no momento em que gravamos esse vídeo, já possuímos imagens que 
mostram pessoas comuns no topo do morro. Rony Vernet, um investigador, fez uma 


filmagem na Ilha do Mel (https://twitter.com/RonyVernet/status/1745420806056726711). 


Em primeiro lugar, constatamos que se trata do mesmo ponto porque, como visto 


lado a lado, o telhado do Corpo de Bombeiros aparece no mesmo ângulo. 


Figura 32: constatação do mesmo ângulo. 


Assim, podemos comparar o tamanho das pessoas usando o mesmo nível de zoom. 
Primeiro, para o caminhante visto na trilha. Primeiro, ajustamos a imagem do gigante até que 
o trecho em verde (correspondente à distância entre a bifurcação e o topo da planta) tenha o 
mesmo tamanho em ambos os casos, e então comparamos com a pessoa. Ambas possuem 


o mesmo tamanho. 


Figura 33: comparação. 
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Agora, fazemos a comparação para o gigante na montanha. Dessa vez, o comparativo 
é a fissura na montanha até o topo. Mais uma vez, os gigantes e as pessoas comuns 


possuem o mesmo tamanho. 


Figura 34: comparação entre a pessoa comum e o gigante. 


Há quem alegue que os gigantes aparecem na filmagem sem zoom, e que as pessoas 


comuns não. Porém, mais uma vez, precisamos fazer uma paridade de escala. 


Figura 35: comparação "a olho nu". 


conseguia ver roupa ou 
algo do tipo 


A olho nú oq eu vi foi basicamente isso aqui 


Evidentemente, defensores da hipótese do gigante afirmam que “o vídeo não prova 


nada” porque não foi feito em um Iphone 13. De fato, comparar um smartphone Samsung 
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em zoom 10x com um Iphone 13 também em zoom 10x é errado e impreciso. Porém, 
nossas análises só são feitas quando a paridade é obtida, ou seja, quando as diferenças 
entre os modelos de celular são compensadas. Dessa forma, a diferença entre modelos 


de celular não é um argumento válido. 
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8. MAS O GIGANTE NÃO É CINZA? 


A cor do ser depende das condições de iluminação filmadas no local, da roupa que ele 
utiliza e da sua cor da pele. No vídeo de Rony, o rosto da pessoa na trilha é visto em uma 


coloração cinza, e nenhuma pessoa saudável possui a pele cinza. 


Figura 36: pessoa vista no vídeo de Rony. 


Já o rosto das pessoas no topo também são cinzas. Uma delas estava sem camisa, 


então seu corpo foi perfeitamente visível. 


Figura 37: pessoas no topo, no vídeo de Rony. 


Alguns afirmam que o gigante tem olhos vermelhos. O gigante ocupa pouquíssimos 
pixels na tela, é impossível observar seus olhos. Outros tentam melhorar a qualidade da 
imagem usando inteligência artificial. Essa não é uma atitude prudente, uma vez que a 
inteligência artificial se baseia no seu conjunto de treinamento pra “prever” o que pode 
estar ali. Nenhuma inteligência artificial é capaz de revelar verdadeiramente o que 


estava ali. 
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9. OS BRAÇOS DO GIGANTE ALCANÇAM O JOELHO? ELES NÃO 


ANDAM DE FORMA DESENGONÇADA? 


Essa é outra dedução feita a partir da premissa que o gigante é visto por inteiro na 
filmagem. Porém, o gigante (que tem o tamanho de uma pessoa normal) está sendo visto 
apenas da cintura pra cima. Na imagem abaixo, comparamos as proporções do gigante 
com as de uma pessoa normal. Como você também pode ver, o braço tem um tamanho 


notmal. 


Figura 38: comparação lado a lado com uma pessoa normal. 


Além disso, uma das cenas mostra claramente uma pessoa filmando o mar com o 


celular. 


Figura 39: cena com o celular. 


Figura 40: pessoa na mesma pose. 


2T 
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10.0s GIGANTES NÃO SÃO RÁPIDOS E DESENGONÇADOS 


DEMAIS PARA UMA PESSOA? 


Outros afirmam que os gigantes são rápidos demais para uma pessoa. Porém, o 
caminho que eles percorrem pode ser visto em https://www.google.com/maps/(d)- 
25.5727787,- 
48.3100014,34,90y,227.35h,79.3t/data=!3m8!1 e1!3m6!1sAFI QipMIswrURYgFpNFC|HXej0 
T362dA1pek5SuDZgJ1+!2e10!3e1 1 !6shttps:Yo2FY2Flh5.googleusercontent.com2FpY2F A 


F1QipM1swrURYgFpNFC]rXeJ0T362dA1pek5uDZqJ1r%23Dw203-h100-k-no-pi-0- 
ya12.259457-ro-0-fo1001712508!811254?hl=pt-BR&entry=ttu. 


Figura 41: caminho de descida. 


DR ZE aitik 


Porém, podemos calcular a velocidade do gigante. Nos dois frames do vídeo, vemos 


que ele percorre uma distância desconhecida em 18 segundos. 
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Figura 42: imagens do vídeo. 


” 


0:027 0:54 Q) i 0:20 /0:54 dq) 49) YJ 


Essa distância pode ser estimada no Google Maps, se tratando de um trecho 


horizontal de 30 metros. 


Figura 43: distância. 


Assim, calculamos a velocidade: 


31,70 
~ 18 


m 
v = HOE = 6,33 — 


h 
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Uma velocidade de 6 quilômetros por hora é perfeitamente aceitável para um 
humano que caminha de forma acelerada, sem correr. Há quem questione se isso seria 
possível em uma encosta inclinada, mas vídeos em 
https: //www.youtube.com/watch?v=IBaxHne0IZI e 


https://www.youtube.com/watch?v=4cC8FNz8 vY demonstram que pessoas são 


capazes de descer morros em velocidades até maiores com maesttia. 


Se assumirmos que os braços alcançam o joelho (e que as imagens mostram uma 
pessoa inteira andando), então elas definitivamente andando de forma desengonçada. Porém, 
quando consideramos que vemos apenas parte de uma pessoa, fica evidente que o andar é 


normal. 
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11. A PESSOA NO TOPO DA MONTANHA ERA UM JOGADOR DE 


BASQUETE? 


No TikTok (https://www.metropoles.com/celebridades /jogador-de-basquete-do- 


flamengo-revela-ser-o-et-da-ilha-do-mel), um jogador de basquete disse ser o gigante da Ilha 


do Mel. Porém, as imagens que ele mostra são do Rio de Janeiro e, algum tempo depois, 
ele desmentiu essa versão. Nós nunca o levamos a sério (e sequer o mencionamos no 


primeiro vídeo) e, por isso, não há absolutamente nada para nos retratarmos. 


Figura 44: imagens da notícia. 


Jogador de basquete do 
Flamengo revela ser o “ET da 
Ilha do Mel” 


Ranyelle Andrade 


Compartilhar notícia 


0000 


| felipemottal3 O 


Outros afirmam que, se fossem pessoas, essas já teriam se manifestado. Porém, nada 
as obriga a se manifestar e, mesmo que elas decidam fazê-lo, não terão como provar. 
Esse argumento pode ser rebatido com outro: o vídeo foi feito no dia 30 de dezembro, em 
plena alta temporada da Ilha do Mel. De qual forma, exatamente, três gigantes com mais 
de 3 metros de altura conseguiriam adentrar uma praia cheia de banhistas e passar 


desapercebidos? 
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12. HÁ ALGUM INCIDENTE SEMELHANTE? 


Em 2023, um vídeo viral também mostrava um gigante no topo de uma montanha 


(https: //twitter.com/blurrycreatures /status/1608690887747596289). 


Figura 45: gigante no topo da montanha. 


Usuários, porém, descobriram a localização da montanha 
(https: //www.google.com/maps /(021.4855342,- 
102.2387834,3a,79.1y,247.61h,83.18t/data=!3m6!1e1!3m4!1s7VmCiu2h Ar8xH6BIdEKbgw! 


2e0!7116384!818192?entry=ttu) e confirmaram que ela é, na verdade, apenas uma pilha de 


cascalho que foi escalada por um humano de estatura normal. 


Figura 46: pilha de cascalho. 


SE 


Figura 47: topo da pilha de cascalho. 
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13. POSSO CALCULAR A ALTURA DO GIGANTE COM REGRA DE 


TRÊS? 


Muitos sugerem calcular a altura do gigante com uma simples regra de três. Uma regra 
de três funciona quando tanto a referência (topo da montanha) quanto o objeto (gigante) 
estão na mesma distância da câmera. Nada, porém, garante que esse seja o caso. A 
forma correta de lidar com objetos em perspectiva é através da semelhança de triângulos, 


não com regra de três. 
Figura 48: regra de três feita por Erick. 


{7 erickclopes 22 h HI dx co. 


Para o “Gigante/ET" ter 3 metros, a linha 
do mar precisaria ser ali nessa barra 
amarela que fiz. 


Pode estar tudo errado esses cálculos? 
Obvio q sim. Mas é sempre legal colocar 
uma gotinha de ceticismo nas coisas b 


( Responder a erickclopes... ) Q Y 
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14.0 QUE ERICK PENSA DA ANÁLISE NO PRIMEIRO VÍDEO? 


Erick apagou o comentário por alguma razão, mas inicialmente ele disse 


concordar com meus resultados. 


Figura 49: comentário de Erick. 


(Qericklopes6475 -+ há 58 segundos 

Queria poder dar 2 likes (ou mais). É ótimo ouvir alguem com raciocínio lógico funcionando rs 

O video é meu. Fiz uns cálculos quando cheguei em cs e realmente da a altura de uma pessoa normal. Nd dmais. Só deu a impressão q era gigante mesmo pela 
distância. Agora oq eu queria saber mesmo é pq esse trem viralizou hahahahaga 


RESPONDER 1 resposta & 


®© (Bfabricadenoobs + há 1 segundo 


Opa, fico muito grato pela sua resposta! Se me permite, vou fixar seu comentário porque essa confirmação é uma informação bastante importante, que 
complementa meu vídeo 


RESPONDER 


Se qualquer testemunha desejar comentar esse vídeo, seus comentários também serão 


salvos e fixados. 
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15. CONCLUSÕES 


Assim, podemos concluir, pela segunda vez e agora com uma evidência 
fotográfica, que o avistamento é perfeitamente compatível com uma pessoa normal. 
As testemunhas afirmam que não, porém a visão das testemunhas é distorcida por uma série 


de fatores. 


Primeiro, elas acreditaram que a montanha tinha 68 metros, um valor errôneo, 
e usatam essa premissa para estimar a altura do gigante obtendo um valor maior do 
que o real. Elas também usaram essa premissa para calcular a velocidade do gigante, 
obtendo um valor maior do que o real. Segundo, elas partiram da premissa que o gigante 
estava sendo visto em sua totalidade e, assim, concluíram que seus braços eram maiores 
do que o real, que seu movimento era desengonçado, e que sua fisionomia era 


atípica. 


Ouvir testemunhas é importante, mas a visão de uma testemunha é distorcida por 
inúmeros fatores e, portanto, não deve ser levada como verdade absoluta — afinal, 
testemunhas veem discos voadores, pé-grande, fantasmas e todo tipo de ser sobrenatural e é 


imprudente pensar que todos os relatos são precisos. 


À imagem produzida pela testemunha, por outro lado, se não foi adulterada (e nesse 
caso, não foi), retrata exatamente o que ocorreu e não deve ter um peso maior do que a 
convicção das testemunhas que, nesse caso, é inclusive baseada em premissas 


errôneas. 


Sendo assim, partimos para a análise das imagens. Somos capazes de precisar o ponto 
de filmagem (através do Corpo de Bombeiros) e localizar o morro em que o gigante foi 


visto através da comparação com a formação rochosa. Não há dúvidas que esse 


morro é o motto A. 
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A partir daí, estimamos a altura do morro A entre 10 e 20 metros. Mapas locais 
afirmam 10, porém um cálculo geométrico devolve 20 — admito que assumir 10 como um 


valor absoluto é imprudente. 


Graças à Rony, temos uma filmagem do mesmo local mostrando pessoas comuns no 
morro. Ao colocar as escalas lado a lado, podemos verificar que os gigantes e as pessoas 
normais têm a mesma altura, e que o rosto dos gigantes e das pessoas normais é da 


mesma cor. 


Os braços dos gigantes, assim como das pessoas mostradas por Rony, não alcançam 
os joelhos, mas sim a cintura. Graças à vegetação no topo do morro, a parte de baixo é 
encoberta. Uma comparação com uma pessoa normal revela que os braços têm o mesmo 
tamanho. Além disso, um cálculo da velocidade do gigante mostra que ele desceu a 


prováveis 6 quilômetros por hora, um valor bastante aceitável para um ser humano. 


Você pode alegar que eu sou “muito cético”, mas esse é um argumento vazio. Se você 
não provar que minhas análises estão erradas, seu argumento pode ser rebatido por 


outro, igualmente vazio: “você é muito delirante”. 


Você também pode alegar que eu não saí de casa. Isso é verdade, mas Rony, que 
produziu o material usado nesse vídeo, esteve lá. Rony provavelmente não produziu o 
material a partir da minha solicitação mas, no vídeo anterior, ela foi feita. Uma vez 


produzido o material, não é necessário sair de casa para realizar uma análise. 


Se você acredita que estou errado, você é convidado a provar seu ponto. 


